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PART III 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


No. C8/3915 /2009 /MCT. 


20th June 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed performa are invited for the Checking, Service and Calibrations 
(Periodical maintenance for one year ) of the Anaesthesia Machines (21 Nos .) required for the Professor & Head , 
Anaesthesiology Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this 
office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. 46 /2013 


Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 


Original 


735 . 


Duplicate — * 368. 


Last date and time for sale of tender form — 30 -7 -2013, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form — 31-7 - 2013, 2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender — 31-7 -2013 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( * 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 20 -7 - 2013 . No other forms of remittance will be accepted . 


16th JULY 2013 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രിയിലെ അന്ത്യേഷ്യാളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
അന്ത്യേഷ്യ മെഷീനുകളുടെ ( 21 എണ്ണം ) ചെക്കിംഗ്, സർവ്വീസ്, കാലിബഷൻ ( പീരിയോഡിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് 
ഒരു വർഷത്തേക്ക്) ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 46/ 2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 735. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 368. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 30- 7-2013 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 31- 7- 2013 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31 -7- 2013, 3 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 
അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 20- 7- 2013 - ന് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ആവശ്യമുള്ളവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി 
രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and free delivery 

at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 . Kerala non Judicial - Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Draft drawn in favour of the Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers and witness wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representative who may present 

at that time. 
18. More details can be had from this office on working hours. 


Govt . Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


16th JULY 2013 


MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


RE -TENDER NOTICE 


Any further information regarding this can be 
obtained from this office during office hours. 


No. C1 -473 /2013 / MCHV. 


18th June 2013 . 


Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the disposal of 5500 liters of used Hyposolution kept 
in Govt. T . D . Medical College Hospital, Vandanam , 
Alappuzha. Estimated cost is about ? 8 ,20,000. 


- ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 5500 ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് 
ഹൈപ്പോസൊല്യൂഷൻ വാങ്ങുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും 
സീൽവെച്ച് ദർ ഘാ സുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശമൂല്യം ? 8,20,000 ആണ്. 


Price of tender form : 

Original 7 1,500 + 5 % VAT. 

Duplicate X 750 + 5 % VAT. 
Re- Tender No. C1/473 /2013 /MCHVA dated 18 -6 - 2013 
and due date should be superscribed on the envelope at 
each tender. Tender should be addressed to the 
Superintendent, Medical College Hospital, Vandanam , 
Alappuzha. Last date of receipt of tender is 22 -7 - 2013 at 
3 p . m . Late tenders will not be accepted at any cost. 
The tender will be opened on 22 -7 -2013 at 3 . 30 p . m . in 
the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 
Intending tenderers may obtain the tender form from the 
office of the Superintendent, MCH , Vandanam, Alappuzha 
on or before 20 -7 -2013 at 3 p. m . 


- ദർഘാസ്കവറി നു പു റത്ത് പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി1/ 473 / 2013 എം . സി.എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ തീയതി 
18 -6- 2013 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രി, വണ്ടാ നം , ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
22 - 7 - 2013 പകൽ 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ആഫീസിൽ 
എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. താമ സിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
22 - 7 -2013 പകൽ 3. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഒറിജിനലിന് അതിന്റെ 
വിലയായ 3 1,500 + 5 % വില്പനനികുതിയും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഒന്നിന് ? 750 + 5 % വില്പന നികുതിയും അടച്ച് 20 -7 - 2013 
പകൽ 3 മണിക്കു മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം ? 100- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
മുഴുവൻ തുകയും വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് സാധനങ്ങൾ 
സ്വന്തം ചെലവിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp paper worth * 100 and an E . M . D . of 
1 % of the cost by way of demand draft addressed to the 
Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha within 7 days of receiving the 
sanction order of the tender the entire amount including 
sales tax should be remitted and the things should be 
removed on the party s own expense . 

The rules applicable to all tenders will be applicable 
to this tender also . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശു പ്രതി 
അ ധികാരികളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. T . D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Superintendent. 


